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MOTIE VAN HET LID LEIJTEN 


Voorgesteld 6 juli 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er al langere tijd signalen zijn dat er bij een groot aantal 
verpleeghuizen sprake is van problemen in de kwaliteit en de veiligheid 
van de zorg; 

constaterende dat de inspectie deze signalen bevestigt; 

van mening dat voldoende personeel cruciaal is voor de verbetering van 
de kwaliteit en veiligheid van de zorg; 

constaterende dat juist zorgpersoneel de werkdruk amper aankan; 

verzoekt de regering, per direct een noodfonds van 100 miljoen op te 
zetten waar zorgverleners een beroep op kunnen doen voor extra 
collega's wanneer er sprake is van onderbezetting, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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